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Aangevraagde omgevingsvergunning Prins Hendrikstraat 12a, (11008990) 
vervangen van enkelglas door isolatieglas met ventilatieroosters. 

Locatie: Prins Hendrikstraat 12a 

Omschrijving: vervangen van enkelglas door isolatieglas met ventilatieroosters 

Dossiernummer: 11008990 

De gemeente publiceert de aangevraagde vergunningen om u te informeren. U kunt hierop nog niet 
reageren. 
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